Mer Inż. Antoni 


BANIK 


emer. radca P, K. P. 


przeżywszy lat 74, po krótkich a ciężkich cierpieniach, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 25-go grudnia 1953 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu 

rakowickim do grobowca rodzinnego nastąpi w poniedziałek 28 bm. 

o godzinie 14°30, na który-to smutny obrzęd zapraszają w głębokim 
żalu pogrążeni: 

żona, syn, córka, zięć, wnuczka i rodzina. 


Nabożenstwo żałobne 


odprawione zostanie we wtorek dnia 29 b. m. o godzinie 830 rano 
w kościele paraf. św. Mikołaja. 
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